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Ontwerp Watervergunning 

(L14.169.V01) Oasen N.V., het lozen van afvalwater op de afvalwaterpersleiding van het 
hoogheemraadschap, afkomstig van de drinkwaterproductie op de locatie Schuwacht 7 in Krimpen aan 
de Lek. 

De Ontwerp-Watervergunning ligt ter inzage van 4 februari 2015 tot en met 18 maart 2015. 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag 
waarop het ontwerp van het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk of mondeling een zienswijze 
inbrengen. Schriftelijke reacties kunnen worden ingediend bij het college van dijkgraaf en 
hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard. Voor een mondelinge reactie kan men zich 
wenden tot de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Schieland en de Krimpenerwaard 
(010-4537300). 
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